nz. Zygmunt Krauss 


kierownik sklepu M. H. D. 
przeżywszy lat 61, zmarł nagle dnia 29 stycznia 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 4 lutego b. r. o godzinie 1 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


rodzina i pracownicy M. H. D. 


odprawione zostanie we wtorek dnia 5 b. m. o godz. 6'5% rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


